Zusammengesetzte Stromkreise.
auf dem Kreis mit  dem Radius — ^ liegt.    Es   gibt   eine   Grenzbe
z
lastung, bei deren Uberschreitung die gewiinschte sekundare Spannuiij nicht mehr erreicht wird. Die Grenze ist durch den Schnitt de Kreises mit der Ordinatenachse (P2) gegeben. Es muB somit di Bedingung erfiillt sein:
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Im Grenzfall wird der Ausdruck untei dem Wurzelzeichen Null.
Bei unbelastetem Netz miiBte J"0 negativ (nacheilend) und gleich AD sein, seine GroBe folgt aus Gl. 79 fur /2 = 0.
Um den Synchronmotor gut auszu-nutzen, wird man die Verhaltnisso so wah-len, daB der groBte nacheilende Strom (bei Leerlauf) ebenso groB ist wie der groBte vor-eilende Strom (bei Vollast). Dieser Fall berechnet sich wie folgt. Es isfc bei Vollast
Fig. 56.
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Setzt man die rechten Seiten einander gleich, so wird
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worin zur Abkiirzung f = J2 22: P2 gesetzt ist.
Das Verhaltnis 6 der Strome, das auch das Verhaltnis der Scheinleistungen des Synchronmotors und der Belastung ist, hangt in erster Linie von cp^ und % und uur zum kleineren Teil von f ab.
Das Verhaltnis der primaren zur sekundaren Spannung berechnetpricht.   Die Summe von P9 und J± z ist die Spannung Pt am Leitungsanfang.     Die  Spannungsgleichung  ist somit
